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Cyphonistes roeri n. sp. 

(Coleoptera, Dynastinae) 

von 

S. ENDRODI, Budapest 

Tief schwarz, glanzend. Oberseite kahl r Pygidium an der Basis und in den 
Seitenecken mit sparlichen und ziemlich langen Haaren besetzt, die Brust 
und die Beine sind lang behaart. 

Der Clypeus ist zur Spitze dreieckig verjiingt, die stark konvergierenden 
Seiten fast gerade, fein gerandet, die Rander der beiden Seiten laufen an der 
Spitze frei aus und bilden zwei kleine Zahnchen, die Spitze erscheint zwi- 
schen den beiden Zahnchen als fein ausgerandet. Stirn mit einem stumpfen 
Querkiel, der in der Mitte unterbrochen und beim Weibchen zu zwei klei- 
nen Tuberkeln reduziert ist. Die Augenkiele sind vom Kopfrande stark ab- 
gesetzt, sie sind breit, viereckig. Die ganze Oberseite des Kopfes ist stark, 
sehr dicht punktiert, die Abstande zwischen den Punkten kantenartig 
schmal, die meisten viel schmaler als der Durchmesser der Punkte. Die 
Mandibeln sind breit, neben dem Clypeus vorstehend, auBen breit zweilap- 
pig. Die Fiihler sind lOgliedrig, die Fahne bei beiden Geschlechtern kurz, 
etwa so lang wie die GeiBel ohne Basalglied. Mentum oval, die Basalglieder 
der Taster nicht bedeckend. 

Der Halsschild ist viel breiter als lang (etwa 11 : 7), beim Mannchen die 
groBere, apikale Halfte stark vertieft, am Spitzenrand mit einem ziemlich 
starken Tuberkel. Die Seiten sind stark gerundet, die Vorderecken ziemlich 
stark vorgezogen, rechteckig, die hinteren abgerundet. Der Spitzenrand ist 
feiner gerandet als die Seitenrander, durch den Apikaltuberkel kurz unter¬ 
brochen. Die Basis ist seicht doppelbuchtig, in der breiteren Mitte ungeran- 
det. Die Grube ist in der Mitte fein und sparlich, vorn viel starker punktiert; 
die Punktierung ist an den gewolbten Teilen in der Mitte sehr fein, wird zu 
den Seiten allmahlich starker und neben den Seitenrandern am starksten 
und gedrangt. Der Halsschild des Weibchens ist fast einfach gewolbt, eine 
apikale Grube ist nur angedeutet, der apikale Tuberkel aber recht stark; die 
Punktierung ist iiberall dichter als beim Mannchen, grob, nur hinter dem 
Gnibchen fein und ziemlich sparlich. Das Schildchen ist breit dreieckig, hin- 
ten zugespitzt. 

Die Fliigeldecken sind kurz, nicht oder kaum langer als zusammen breit 
(etwa 12,5 : 12), nach hinten, besonders beim Weibchen, deutlich erweitert, 
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die Seiten sind gebogen. Die Oberseite ist grob und dicht punktiert, nur die 
Humeral- und Apikalbuckel sind mit sparlichen Mikropunkten besetzt. 
Spuren von Punktreihen sind fallweise angedeutet. 

Der Prosternalzapfen ist maBig lang r die Spitze ist abgestutzt. In der Mitte 
des Propygidiums ist eine groBe Flache auBerst fein quergestrichelt. Das Py- 
gidium ist beim Mannchen stark, beim Weibchen schwach gewolbt, auf der 
Scheibe fein und sparlich, an der Basis und in den Seitenecken viel starker 
und dichter punktiert. 

Die Vorderschienen besitzen drei AuBenzahne, die hintersten nur eine 
Schragleiste, die basale ist nur sehr schwach angedeutet, die Spitze ist au- 
Ben mit drei stumpfen Zahnen bewaffnet. Die Vordertarsen des Mannchens 
sind schwach verdickt, die innere Klaue stark gekrummt und innen fein ge- 
spalten. Das Basalglied der HinterfiiBe ist dreieckig erweitert. 

Die Parameren (Abb. 1) sind an der Basis breit, zur Spitze stark verjiingt, 
vor der leicht erweiterten Spitze mit einem kleinen Zahnchen. 



Abb. 1: Cyphonistes roeri n. sp. 
Parameren 


Lange: 17-20 mm. — Untersuchtes Material 5 Exemplare. Holotypus d , 
Allotypus 9 und 3 Paratypen: Makapan (Tr.), E. Simon, 1893. Die Typen sind 
in der Sammlung des Museums Alexander Koenig in Bonn aufbewahrt, ein 
Parchen in der Sammlung des Ungarischen Naturwissenschaftlichen Mu¬ 
seums in Budapest. 

Die neue Art kann wegen der beiden kleinen Clypealzahnchen nur mit 
C. burmeisteri Dohrn und C. brachti Prell verglichen werden. Die Oberseite 
ist bei diesen beiden viel glatter, die Fliigeldecken sind nur sehr fein punk¬ 
tiert. Die einfache Form der Parameren der neuen Art ist von jenen der bei¬ 
den Vergleichsarten grundverschieden. 

Ich widme diese Art freundschaftlich meinem lieben Freund, Herrn Dr. 
Hubert Roer in Bonn. 

Anschrift des Verfassers: Dr. S. Endrodi, Naturwissenschaftliches Museum, 1088 Bu¬ 
dapest, Baross utca 13, Ungarn. 




